Technische beschrijving detail 3: 


Binnen beplating: houtspaanplaat met witte zichtzijde. 8mm 
Isolatie: geëxpandeerd polystyreenschuim brandvertragend. 224mm 
Buiten beplating: houtspaanplaat met oranje cachering. 8mm 
Dakpannen: opnieuw verbeterde holle keramische dakpan. 
Vogelschroot profiel: materiaal HDPE zwart. 

Tengels: 22x75mm 

Panlatten: 22x50mm 


Binnenspouwblad: 120mm met een druksterkte van c12 
Isolatie: Mupan isolatie platen van 170mm met een rd van 5,4 
Luchtspouw: 40mm 

Buitenspouwblad: kleur rood en 210x100mm 
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